MACHINES  ELECTRIQUES.
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revlnt plus tard en recouvrant le coussin de feuilles d'or ou
d'argent.

C'est vers la meme epoque queBose, professeur a Wittemberg,
remarqua qu'en attachant sur un conducleur isole des filaments
dont les exlremiles trainaient sur le globe de verre, ce conducleur
se chargeail d'electricite et permetlait de la recueillir.

On reconnut bientot que les filaments n'etaient pas necessaires
et qu'il suffisait d'approcher du globe tournant 1'arele oula poinle
d'un conducteur. Les fig. 5g"et 60 representent la machine em-
ployee par 1'abbe Nollet vers ie milieu du xvine siecle.

En i^Sa, le phjsicien anglais Windsor decrivit one machine
formee d'un cjlindre de verre, frotte par des coussins meiallises
et pourvue de conducteurs cjlindriques, d'ou pendaient des con-
Fig. 60.

ducteurs venant se terminer vis-a-vis du cjlindre de verre par
une serie de pointes.

En 1756, le phjsicien franeais Sigaud de La fond fit construire
une machine dans laquelle on plateau de verre circulaire frottait
contre des coussins; mais ces coussins etaient places d'un seul
cote du plateau? et, par suite des.differences de pression, celui-ci
se brisa.

Vers 1768, le constructeur anglais Ramsden ameliora ce dispo-acer le frottement des
